August Przyborski 


c. k. kontrolor Urzędu clowego, 


przeżywszy lat 60, po długićj a dolegliwej chorobie, zakończył życie 
dnia 7 Grudnia 1873 r. o godz. 12 w nocy. 


W smutku pozostała żona wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na wyprowadzenie zwłok z domu przy ulicy Mikołajskiej pod L. 450 we Wtorek 
dnia 9 Grudnia o godz. 3 po południu wprost na Cmentarz. 


W drukarni Leona Paszkowskiego w Krakowie 


